Trekking-Pedale „Super Light“ 


Gehäuse: Alu, kaltgeschmiedet, einteilig 
Achse: Cr-Mo, CNC, 9/16” 

Lager: Industrielager, gedichtet 
Pedalhaken: montierbar 

Größe: 98 x 62 mm 

Gewicht: 272g / Paar 


Mit deutschem Prüfzeichen 


#260 15200 VE = 10/50 Paar 


City/Trekking-Pedale 


Gehäuse: Alu, geschmiedet, eloxiert, einteilig 
Achse: Cr-Mo, CNC 

Lager: DU / gedichtet 

Größe: 101,3 x 64,2 x 21 mm 

Gewicht: 292 g / Paar 


#260 12700 VE = 10/50 Paar 


Trekking-Pedale 

Gehäuse: Aluminium, silber 

Käfig: Aluminium, ED schwarz 
Achse: Cr-Mo, CNC 

Lager: DU / gedichtet 

Größe: 101,1 x 63,2 x 24,1 mm 
Gewicht: 246 g / Paar 


#260 04600 VE = 10/50 Paar 


Trekking-Pedale 

Gehäuse: Aluminium, silber 

Käfig: Aluminium, ED schwarz 
Achse: Cr-Mo 

Lager: Kugellager 

Größe: 100,7 X 67,7 x 24,7 mm 
Gewicht: 236 g / Paar 


Mit deutschem Prüfzeichen 


#260 13700 VE = 10/50 Paar 


City- / Trekking-Pedale 


Gehäuse: Kunststoff, einteilig 
Achse: Stahl 

Lager: Gleitlager 

Größe: 113 x 78 mm 
Gewicht: 314 g / Paar 


Mit deutschem Prüfzeichen 


#260 165 00 VE = 10/50 Paar 
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Trekking-Pedal „Super Light” 


Body: cold-forged aluminium, one piece 
Axle: Cr-Mo, CNC, 9/16” 

Bearing: industrial bearing, sealed 

Toe Clip: attachable 

Size: 98x 62 mm 

Weight: 272g / pair 


With German homologation 


#260 152 00 Unit = 10/50 pairs 


City/Trekking-Pedal 


Body: alu, forged, anodized, one-piece 
Spindle: Cr-Mo, CNC 

Bearing: DU / sealed 

Size: 101.3 x 64.2 x 21 mm 

Weight: 292g / pair 


# 260 12700 Unit = 10/50 pairs 


Trekking-Pedal 


Body: aluminium, silver 

Cage: aluminium, ED black 
Spindle: Cr-Mo, CNC 

Bearing: DU / sealed 

Size: 101.1 x 63.2 x 24.1 mm 
Weight: 246 9 / pair 


# 260 046 00 Unit = 10/50 pairs 


Trekking-Pedal 


Body: aluminium, silver 

Cage: aluminium, ED black 
Spindle: Cr-Mo 

Bearing: ball bearing 

Size: 100.7 x 67.7 x 24.7 mm 
Weight: 236 g / pair 


With German homologation 


# 260 137 00 Unit = 10/50 pairs 


City- / Trekking Pedal 


Body: plastic, one-piece 
Axle: steel 

Bearing: ball-Iess bearing 
Size: 113 x 78 mm 
Weight: 314g / pair 


With German homologation 


# 260 165 00 Unit = 10/50 pairs 


Pedale pedals 


super leicht! 
super light! 
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